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Wymiary i kształt żołądka u Macacus rhesus i Macacus cynomolgus 
Pa3meppi u cbopma xenynka y Macacus rhesus u Macacus cynomolgus 


The Dimensions and Shape of the Stomach in Macacus rhesus 
and Macacus cynomolgus 


Autorzy ustalili wymiary i wskaźniki żołądka i na ich podstawie 
określili kształt tego narządu u Macacus rhesus i Macacus cynomolgus. 
W zbadanym materiale wyróżniono żołądki wąskie, średnio szerokie i sze- 
rokie, ponadto wprowadzono podział na żołądki łagodnie i ostro zakrzy- 
wione. Nie stwierdzono większych różnic wymiarów ani kształtu żołądka 
w zależności od podrodzaju i płci osobników. 


WSTĘP 


Żołądek u Naczelnych stanowi najobszerniejszą część przewodu pokarmowego. 
Jego wielkość i kształt zależą od gatunku, wieku, sposobu odżywiania i cech indy- 
widualnych osobnika (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11). 

Wielkość tego narządu określono podając pojemność (2, 6), a jego kształt porów- 
nywano do różnych przedmiotów (2, 3, 6, 7). O ile pojemność w sposób wymierny 
wskazuje na wielkość żołądka, o tyle porównywanie jego kształtu stanowi subiek- 
tywną ocenę badającego. Określenie szeregu wymiarów i wskaźników żołądka, po- 
dobnie jak to uczyniono z innymi narządami (7, 8, 9), może ułatwić obiektywną ocenę 
jego kształtu. Określenie wymiarów i wskaźników narządu stanowi również pod- 
stawę do badań porównawczych. 

Ponieważ w dostępnym piśmiennictwie nie spotkano prac określających wymia- 
ry żołądka u Naczelnych, postanowiono określić je oraz zbadać u Macacus rhesus 
i Macacus cynomolgus. 
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MATERIAŁ I METODA 


Badania przeprowadzono na 15 żołądkach Macacus rhesus i na 15 żołądkach Ma- 
cacus cynomolgus utrwalonych formaliną in situ w pozycji leżącej. Płeć żeńska re- 
prezentowana była w każdym podrodzaju w 7 przypadkach, zaś męska w 8 przy- 
padkach. 


Określono następujące wymiary (ryc. 1): 


Ryc. 1. Wymiary żołądka u Macacus rhesus 
i Macacus cynomolgus 
Dimensions of Macacus rhesus and Maca- 
cus cynomolgus stomach 


AB — długość żołądka, tj. odległość pomiędzy najbardziej oddalonymi punktami 
krzywizny większej. 

CD — długość projekcyjną żołądka, tj. odległość pomiędzy rzutami na płaszczyznę 
poprzeczną najbardziej wysuniętych na prawo i lewo punktów krzywizny większej. 

EF — szerokość żołądka, tj. największą odległość pomiędzy punktami krzywizny 
większej i mniejszej, przebiegającą prostopadle do długości żołądka. 

GH — grubość żołądka, tj. odległość pomiędzy najbardziej oddalonymi punkta- 
mi przedniej i tylnej ściany żołądka, przebiegającą prostopadle do długości i szero- 
kości żołądka. 

IK — długość krzywizny większej, tj. odległość, biegnącą wzdłuż tej krzywizny, 
od przełyku do dwunastnicy. 

MN — długość krzywizny mniejszej, tj. odległość, biegnącą wzdłuż tej krzywiz- 
ny, od przełyku do dwunastnicy. 

IM — średnicę wpustu, odpowiadającą szerokości wpustu. 

KN — średnicę odźwiernika, odpowiadającą szerokości odźwiernika. 

SR — symphysion-suprasternale (wg Martina). 

V — pojemność żołądka. 


Każdy wymiar oznaczano trzykrotnie, określając wartość średnią. W pracy po- 
sługiwano się suwakiem, nicią jedwabną i kalibrowaną strzykawką. 


Wyżej przedstawione wymiary były podstawą do określenia następujących 
wskaźników żołądka: 


1. Wskaźnika długości: 


długość żołądka (AB) X 100 
symphysion-suprasternale (SR). 
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2. Wskaźnika szerokościowo-długościowego: 
szerokość żołądka (EF) x100 
długość żołądka (AB). 
3. Wskaźnika grubościowo-długościowego: 
grubość żołądka (GH) X100 
długość żołądka (AB). 
4. Wskaénika grubościowo-szerokościowego: 
grubość żołądka (GH) X 100 
szerokość żołądka (EF). 
5. Wskaźnika krzywizn: 


długość krzywizny mniejszej (MN)X100 
~~ długość krzywizny większej (IK). _ 
6. Wskaźnika wpustowo-odźwiernikowego: 
średnica wpustu (IM) X 100 
średnica odźwiernika (KN). 


Wartości niektórych wskaźników stanowiły kryterium wyodrębnienia grup żo- 
łądków do siebie podobnych pod względem kształtu. 

Wyniki badań, z uwzględnieniem podrodzaju i płci, przedstawiono na tabelach 
i rycinach podając wartości minimum-maksimum oraz wartości średnie. Wartości 
średnie obliczano wg wzoru na średnią arytmetyczną dla szeregu szczegółowego wa- 
żonego (4): 


e, xi ni 
N 


x — średnia arytmetyczna, xi — wymiar, ni — liczba przypadków, N — 1..... k, 
gdzie k=30 w tej pracy. 
W pracy stosowano mianownictwo anatomiczne M. Stelmasiaka (12). 


WYNIKI BADAŃ 


Długość, długość projekcyjna, szerokość oraz grubość żołądka stano- 
wią zasadnicze wymiary tego narządu u makaków i decydują o jego 
wielkości i kształcie. Wartości każdego z tych wymiarów u Macacus rhe- 
sus i Macacus cynomolgus w zależności od podrodzaju i płci zestawiono 
w tab. 1. 

Długość żołądka makaków wynosiła 39—82 mm, średnio 64 mm. Róż- 
nice przeciętnych wartości długości tego narządu w zależności od podro- 
dzaju i płci były nieznaczne. Największa zmienność tego wymiaru doty- 
czyła osobników męskich Macacus cynomolgus, 

Długość projekcyjna żołądka makaków zawarta była w granicach 35— 
69 mm, przyjmując wartość średnią 56 mm. Wymiar ten nie wykazywał 
większych różnic w zależności od podrodzaju. Wartości średnie długości 
projekcyjnej tego organu u osobników męskich były większe w porów- 
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naniu z osobnikami żeńskimi o 3 mm u Macacus rhesus i o 5 mm u Ma- 
cacus cynomolgus. 

Szerokość żołądka makaków wahała się w granicach 32—53 mm, śred- 
nio 38 mm. Nie stwierdzono różnic pomiędzy średnimi wartościami tego 
wymiaru w zależności od podrodzaju. Przeciętnie szerokość żołądka 
u osobników męskich Macacus rhesus była większa o 3 mm w porówna- 
niu z osobnikami żeńskimi. Zależność tego wymiaru od płci u Macacus 
cynomolgus była odwrotna — wynosiła o 2 mm więcej w grupie żeń- 
skiej. 

Grubość żołądka makaków mieściła się w granicach 28—52 mm, przyj- 
mując wartość średnią 34 mm. Przeciętna wartość tego wymiaru nie 
ulegała zmianie w zależności od podrodzaju. Różnice grubości żołądka w 
zależności od płci w większym stopniu dotyczyły osobników Macacus 
rhesus niż Macacus cynomolgus. 

Kształt żołądka w dużym stopniu zależy od długości jego krzywizn. 
Wielkości tych wymiarów oraz średnice wpustu i odźwiernika zestawio- 
no w tab. 1. 

Największym wymiarem żołądka u makaków była długość krzywizny 
większej. Wynosiła ona 120—188 mm, przyjmując wartość średnią 
151 mm. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy przeciętnymi tego 
wymiaru w zależności od podrodzaju. Długość krzywizny większej u osob- 
ników męskich Macacus rhesus była większa o 5 mm niż u żeńskich 
io 9 mm u Macacus cynomolgus. Największą zmienność tego wymiaru 
wykazywały osobniki męskie obu podrodzajów. 

Długość krzywizny mniejszej podlegała stosunkowo najmniejszym 
zmianom w zależności od podrodzaju i płci. Wynosiła ona 35—62 mm, 
średnio 48 mm. 

Średnica wpustu żołądka makaków wahała się w granicach 6—15 mm, 
średnio 8 mm. Przeciętne wartości tego wymiaru, podobnie jak w przy- 
padku długości krzywizny mniejszej, nie wykazywały istotnych różnie 
w zależności od podrodzaju i płci. Zmienność średnicy wpustu była więk- 
sza u Macacus rhesus niż u Macacus cynomolgus. 

Średnica odźwiernika u makaków miała nieco większą wartość niż 
średnica wpustu. Wynosiła ona 8—17 mm, przyjmując wartość średnią 
11 mm. Nie stwierdzono różnie pomiędzy średnimi wielkościami tego wy- 
miaru w zależności od podrodzaju, a różnice w zależności od płci były 
nieznaczne. U osobników męskich w obu podrodzajach stwierdzono więk- 
szą zmienność średnicy odźwiernika w porównaniu z płcią przeciwną. 

Pojemność żołądka makaków jest zależna od wyżej przedstawionych 
wymiarów. Wynosiła ona 22—81 ml, przyjmując wartość średnią 37 ml 
(tab. 2). Przeciętne pojemności żołądka nie wykazywały większych róż- 
nic zależnych od podrodzaju. Wielkość tego wymiaru u osobników męs- 


13 Annales UMCS, sectio D, vol. XXXIV 


194 Mieczysław Stelmasiak, Jerzy Osemlak, Ryszard Siwek 


kich była większa niż u żeńskich w grupie Macacus rhesus o 8 ml i w gru- 
pie Macacus cynomolgus o 9 ml. Największą zmienność pojemności żo- 
łądka stwierdzono u płci męskiej Macacus rhesus. 

Wymiar symphysion-suprasternale u makaków zawarty był w gra- 
nicach 210—260 mm (tab. 2), osiągając wartość przeciętną 236 mm. Róż- 
nice średnich wartości tego wymiaru w zależności od podrodzaju były 
nieznaczne. Wymiar ten u osobników męskich był większy średnio 
o 9 mm w porównaniu z płcią przeciwną u Macacus rhesus i o 10 mm 
u Macacus cynomolgus. 


Tab. 2. Wymiary: symphysion-suprasternale i pojemność żołądka u Macacus rhesus 
i Macacus cynomolgus w zależności od podrodzaju i płci 
Dimensions: symphysion-suprasternale and the capacity of Macacus rhesus and Ma- 
cacus cynomolgus stomach depending upon the sub-genus and sex 


Symphysion-Suprasternale Pojemność żołądka 
SR Vv 
Macacus Macacus 
Macacus rhesus cynomolgus Macacus rhesus cynomolgus 
Płeć 
| gd : | 4 IE i lg 

4 a S EK % EK 3 Ek S 
E A EE SĄ EB a £ A 
g 210—250 231 220—240 232 22—45 33 30—48 35 
3 215—260 240 212—258 242 25—81 41 31—76 44 


ot} 210—260 234 212—258 237 22—81 37 30—76 38 


Na podstawie wyżej omówionych wymiarów obliczono wartości sześ- 
ciu wskaźników, które charakteryzują wielkość i kształt żołądka. 

Wskaźnik długości żołądka (tab. 3), który określa stosunek długości 
tego narządu do długości tułowia, wynosił u makaków 18—35, średnio 
27. Jego wartość przeciętna w zależności od podrodzaju i płci nie ulegała 
większym zmianom. Rozpiętość tego wskaźnika była znacznie większa 
u osobników męskich niż żeńskich. 

Wskaźnik szerokościowo-długościowy (tab. 3) u makaków wahał się 
w granicach 42—91, przyjmując przeciętną wartość 59. Podrodzaj nie 
decydował o istotnych różnicach pomiędzy średnimi wartościami tego 
wskaźnika. Różnice średniej wielkości wskaźnika w zależności od płci 
dotyczyły osobników Macacus rhesus, podczas gdy u Macacus cynomolgus 
były one nieznaczne. U osobników męskich obu podrodzajów stwierdzo- 
no większą zmienność jego wartości w porównaniu z płcią przeciwną. 

Wskaźnik grubościowo-długościowy żołądka, podobnie jak wskaźnik 
poprzedni, wykazywał dużą zmienność i wynosił 40—92, mając wartość 
średnią 55 (tab. 3). Wskaźnik ten przyjmował większe wartości prze- 
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ciętne u osobników męskich niż żeńskich, zarówno u Macacus rhesus, 
jak i u Macacus cynomolgus. 

Wskaźnik grubościowo-szerokościowy żołądka makaków (tab. 3) za- 
warty był w granicach 87—98, przyjmując przeciętną wartość u Ma- 
cacus rhesus 93, a u Macacus cynomolgus 92. Różnice jego wartości śred- 
nich w zależności od płci były również nieznaczne. Wysokie, zbliżone do 
100, wartości przeciętne tego wskaźnika świadczą o okrągłym niemal 
kształcie przekroju poprzecznego żołądka u tych Naczelnych. 

Wartości wskaźnika krzywizn żołądka wynosiły 22—40, średnio 32 
(tab. 3). Przeciętne jego wartości nie wykazywały większych różnic w za- 
leżności od podrodzaju i płci. U osobników męskich obu podrodzajów 
stwierdzono znacznie większą zmienność wskaźnika krzywizn żołądka w 
porównaniu z osobnikami żeńskimi. 


Tab. 3. Wskaźniki żołądka u Macacus rhesus i Macacus cynomolgus w zależności od 
podrodzaju i płci 

Stomach indexes in Macacus rhesus and Macacus cynomolgus depending upon the 
sub-genus and sex 


a Szerokościowo- Grubościowo- 
Wskaźnik Długości żołądka -długościowy -długościowy 
Pod żołądka żołądka 
rodzaj | [a | 
u Vd Hd 
E E gź $ SL E 
Siek EE A EE a EB H 
Macacus d 23—32 28 48—66 56 46—60 53 
rhesus 3 18—35 26 42—91 62 40—92 57 
gtg 18—35 27 42—91 60 40—92 55 
Macacus G 26—33 29 50—68 57 47—58 54 
cyno- 3 19—30 26 49—84 58 43—88 59 
molgus ¢+¢4 19—33 28 49—84 58 43—88 55 
Grubościowo- ; Wpustowo- 
Wskaźnik -szerokościowy ie -odźwiernikowy 
żołądka 2014 żołądka 
Pod- 
rodzaj . 
Lg zj A8 z ig > 
a © © o © o 0 
Płat BE Ę ER S E 5 
Macacus [ej 90—97 93 24—39 32 50—92 73 
rhesus 8 87—98 93 22—40 32 46—94 70 
gtg 87—98 93 22—40 32 46—94 71 
Macacus fol 91—97 92 23—39 31 53—90 72 
cyno- 8 90—97 93 25—39 31 50—94 71 


molgus ` td 90—97 92 23—39 31 50—94 72 
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Wskaźnik wpustowo-odźwiernikowy żołądka, informujący o stosunku 
średnicy wpustu do średnicy odźwiernika, wahał się u makaków w gra- 
nicach 46—94, przyjmując wartość średnią 72 (tab. 3). Nie stwierdzono 
istotnych różnic w wartościach średnich tego wskaźnika w zależności 
od podrodzaju i płci. Duża rozbieżność jego wielkości dotyczyła obu pod- 
rodzajów oraz każdej z płci. 

Z przedstawionych wyżej wskaźników o kształcie żołądka w najwięk- 
szym stopniu świadczą następujące dwa wskaźniki: szerokościowo-dłu- 
gościowy i krzywizn żołądka. 

W oparciu o wskaźnik szerokościowo-długościowy podzielono żołądki 
na: wąskie, średnio szerokie i szerokie (ryc. 2). Wskaźnik szerokościowo- 
-długościowy dla żołądków wąskich wynosił 42—58, dla żołądków śred- 
nio szerokich 59—75 oraz dla żołądków szerokich 76—91. Wśród zba- 
danych żołądków wąskich było 17, średnio szerokich 7 i 6 szerokich. Nie 
stwierdzono większych różnic w kształcie tego narządu w zależności od 
podrodzaju i płci. 


WĄSKI ŚREDNIO SZEROKI SZEROKI 
Wskaż. szer,- dtug. 42-58 59-75 76-91 
„ Liczba przyp. 17 i 7 6 
% 57 23 20 


Ryc. 2. Kształt żołądka u Macacus rhesus i Macacus cynomolgus w zależności od 
wskaźnika szerokościowo-długościowego 
The shape of the stomach in Macacus rhesus and Macacus cynomolgus depending 
upon the width-length index 


Na podstawie wskaźnika krzywizn wyróżniono u makaków żołądki 
łagodnie i ostro zagięte (ryc. 3). Oś liniowa żołądka łagodnie zakrzy- 
wionego, wyznaczona przez środki kolejnych przekrojów tego narządu, 
tworzy łuk, podczas gdy w żołądku ostro zagiętym swoim kształtem 
przypomina skośnie ułożoną literę J. Wskaźnik krzywizn dla żołądków 
zagiętych łagodnie zawarty był w granicach 22—31, natomiast dla żo- 
łądków zagiętych ostro wynosił 32—40. Żołądków łagodnie zagiętych 
stwierdzono 21, natomiast ostro zagiętych tylko 9. Zagięcie żołądka ma- 
kaków nie zależało w większym stopniu od podrodzaju i płci osobników. 
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Zaobserwowano współzależność wskaźnika szerokościowo-długościowego 
i krzywizn żołądka. Małym wartościom wskaźnika krzywizn odpowiada 
mała wartość wskaźnika szerokościowo-długościowego i odwrotnie — du- 
żym wartościom wskaźnika krzywizn odpowiada duży wskaźnik szero- 
kościowo-długościowy. 


ŁAGODNIE ZAKRZYWIONY OSTRO ZAKRZYWIONY 


Wskaż. krzywizn 22-31 32-40 
Liczba przyp. 21 9 
% 70 30 


Ryc. 3. Kształt żołądka u Macacus rhesus i Macacus cynomolgus w zależności od 
wskaźnika krzywizn 

The shape of the stomach in Macacus rhesus and Macacus cynomolgus depending 
upon the curve index 


Wnioski 


1. Wielkość i kształt żołądka zależą od jego długości, szerokości, gru- 
bości oraz długości obu krzywizn. 

2. O kształcie żołądka świadczą następujące wskaźniki: szerokościowo- 
-długościowy, grubościowo-szerokościowy i wskaźnik krzywizn. 

3. Żołądek u Macacus rhesus i Macacus cynomolgus ma podobną wiel- 
kość i kształt. 

4. Nie stwierdzono większych różnic wielkości i kształtu żołądka u Ma- 
cacus rhesus i Macacus cynomolgus zależnych od płci osobników. 

5. Wymiary i wskaźniki żołądka u Macacus rhesus i Macacus cyno- 
molgus wykazują dużą rozpiętość wartości. 

6. U zbadanych Naczelnych przeważały żołądki wąskie, łagodnie za- 
krzywione, o lekko owalnym przekroju poprzecznym. 
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PE3SIOME 


B paGore onpegeneno 9 pa3sMepoB u 6 uHĄ1eKCOB xXenyyKa. OHM OBIJIM MCCJIEJO- 
BaHbI Ha 30 xenyqkax Macacus rhesus u Macacus cynomolgus, Ha ocHoBe nojryue- 
HbIX M3MepeHufi K KHĄEKCOB ReNyAKM pa3HEJEHO Ha y3KMe, Cpe4HELIUDOKME M IIM- 
pokue, a Take KEJYJKM MATKO M OCTPO 3ATHyTbie. Y MCCIENOBAHBIX IIpuMaTOB 
npeoójaqaiu Kely1KM y3KME, MATKO 3ATHyTble C JIETKO OBAJIBHBIM NOIIeDeHHBIM Ce- 
ueHMeM. He oOHapyxeHo OGOHBLIKX PAa3HVIN B pa3Mepax M (POPME STOTO OpraHa B 3aBM- 
CHMOCTK OT IOĄPORNA M nona ocoben. 


SUMMARY 


In the present study, 9 dimensions and 6 stomach indexes were established. They 
were examined in 30 Macacus rhesus and Macacus cynomolgus stomachs. On the 
basis of the obtained dimensions and indexes, the stomachs were divided into 
narrow, medium-broad and broad, and into slightly and acutely curved. In the 
examined Primates, narrow, slightly curved and slightly oval-shaped in the cross- 
-section were predominant. No significant differences in sizes and shapes of this 


organ, depending on the sub-genus and sex of the individuals, have been found. 


